T 
STEFAN GOLIK 


c. 1 k. major w pensy1, 


przeżywszy lat 57, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 16 czerwca 1904 r. 


W smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych na obrzęd 
pogrzebowy, który odbędzie się w piątek dnia 17 b. m. o godz. 5 popołudniu z domu 
żałoby L. 22 przy ulicy Smoleńskiej, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w sobotę dnia 18 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia” J. K. Pekalukiezo w krakowte. Czcionkami drrukarni Związkowej w Krakowie. 
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